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Dagelijks  Tenue  Marechaussee  - 
Resultaten  draagproef 


Draagproef  Dagelijks  Tenue  Marechaussee 

Resultaten  van  een  draagproef  van  KMar  medewerkers  met  een  verbeterd 
Dagelijks  Tenue  uniform. 


Problccmstclling 

Hct  huidige  Dagehjkse  Ten  tie  (DT)  van  de 
Koninkltjke  Marechaussee  (KMar)  is  toe 
a  an  een  verbetering.  De  projectgroep 
4  Verbeterd  DT  heeft  eisen  opgesteld  voor 
verbetering  en  heeft  op  basis  hiervan  een 
beproevmgspakket  samengesteld. 

Het  KPU-bedrijf  heeft  TNO  Defensie  en 
Veiligheid  gevraagd  ondersteuning  te 
bieden  aan  de  projectgroep  door  de  eerste 
gebruikerservaringen  met  het  verbeterde 
DT  te  mventanseren 

Bcschrijving  van  dc 
wcrkzaamhcdcn 

Van  april  2006  tot  en  met  no v ember  2006 
is  een  draagproef  gehouden  met  het 
verbeterde  DT  onder  80  marechaussees 
(62  mannen  en  18  vrouwen)  die  werkzaam 
zijn  bij  verschillende  bijzondere  eenheden 
van  de  KMar  TNO  heefl  drie  enquetes 
opgesteld  die  op  verschillende  momenten 
gedurende  de  draagproef  zijn  afgenomen. 
Bij  de  start  van  de  draagproef  is  een 
inventari  satie  geniaakt  van  de  ervaringen 


met  het  huidige  DT  en  is  naar  een  eerste 
oordeel  over  de  verbeleringen  gevraagd 
Na  enkele  weken  is  een  kone  tweede 
enquete  gehouden  om  de  ervaringen  van  de 
eerste  periode  vast  te  leggen  en  aan  hei 
einde  van  de  draagproef  is  een  uhgebrekte 
enquete  over  de  ervaringen  met  het 
verbeterde  DT  gehouden. 

Resultaten  en  conclusion 

Van  de  eerste  enquete  zijn  80  readies 
ontvangen  en  verwerkt  Van  de  tweede 
enquete  zijn  er  50  ontvangen  en  van  de 
derde  42. 

Na  de  draagproef  met  het  verbeterde  DT 
kan  geconcludeerd  worden  dat  men  meer 
lev  reden  is  over  het  verbeterde  DT  dan  over 
het  huidige  DT.  De  proefdragers  gaven  aan 
dat  het  huidige  DT  verbeteringen  nodig  had 
op  enkele  puntem  zoals:  de  slof  van  het 
uniform,  het  materiaal  van  de  trui,  bet 
model  en  de  pasvomi  van  enkele  kleding- 
en  ui  trusting  sstukken  en  de  bescherming 
tegen  regen. 


Uit  de  draagproef  blijkl  dat  de  meeste  van 
bovenstaande  verbeterpunten  zijn 
doorgevoerd  in  het  verbeterde  DT. 

Het  verbeterde  DT  introduceert  ook  nieuwe 
klachten,  zoals:  de  pluizende  stof  van  het 
uniform  en  het  ouderweise  model  van  de 
damesbroeken, 

Tocpasbaarhcid 

De  projectgroep  ‘Verbeterd  DT"  kan  met 
de  resultaten  een  laatste  verbeterslag 
maken,  voordal  het  verbeterde  DT  wordt 
geintroduceerd  aan  de  KMar  medewerkers 
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1  Inleiding 


De  Koninkiijke  Marechaussee  (KMar)  is  voomemens  het  huidige  Dagelijkse  Tenue  (DT) 
te  vervangen  door  een  verbeterde  DT.  Het  DT  wordt  onder  andere  gedragen  tijdens 
ceremoniele  gelegenheden,  bij  ambassades.  op  Schiphol  en  bij  de  be  waking  van 
paleizen  en  eomplexen  van  defensie.  De  projectgroep  lverbeterd  DT*  heeft  op  basis  van 
klachten  en  wensen  van  gebruikers,  eisen  opgesteld  waaraan  de  verbetering  van  het 
huidige  DT  moet  voldoen.  Op  basis  van  deze  eisen  is  ecu  beproevingspakket 
samengesteld.  De  projectgroep  ‘verbeterd  DT’  is  half  april  2tX)6  een  draagproef  gestart 
met  het  DT,  waarbij  de  kfeding  bij  verse  hi  llende  bijzondere  eenheden  van  de  KMar  is 
uitgezet.  De  draagproef  is  tot  en  met  november  2006  gehouden,  Het  KPU-bedrijf  heeft 
TNO  Defensie  en  Veiligheid  gevraagd  ondersteuning  te  bieden  aan  de  projectgroep 
'verbeterd  DT’.  TNO  is  gevraagd  om  de  gebruikerserva ri nge n  met  het  verbeterde  DT  te 
inventariseren,  zodat  de  mogelijkheid  bestaat  om  eventuele  tekortkomingen  of 
aanpassingen  nog  voor  de  doorvoering  van  de  verbetering  te  verhelpen.  TNO  heeft 
enquetes  opgesteld  die  tijdens  de  draagproef  zijn  afgenomen. 

Dit  ded  behandelt  de  derde  enquete  die  is  gehouden  aan  het  einde  van  de  draagproef 
eind  november  2006. 
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2  Matcrialen  en  methodcn 


2.1  Algemeen 

In  overleg  met  de  projectgroep  ’verbeterd  DT'  heeft  TNO  drie  enquetes  opgesteld. 

De  eerste  enquete  is  gehouden  tijdens  de  uitreiking  van  het  verbeterde  DT  Daarin  werd 
gevraagd  naar  de  eerste  indruk  die  men  heefl  van  het  verbeterde  DT,  Tevens  werd 
gevraagd  naar  de  ervaringen  met  het  huidige  DT,  zodat  veranderingen  bij  gebruik  van 
het  verbeterde  DT  kunnen  worden  vastgesteld. 

Door  de  duur  van  de  draagproef  bestaat  de  kans  dal  ervaringen,  die  men  aan  het  begin 
van  de  draagproef  had,  niet  meer  herinnerd  worden  aan  het  einde  van  de  draagproef. 
Daarom  werd  halverwege  de  draagproef  een  korte  tweede  enquete  gehouden  om  de 
ervaringen  van  de  eerste  periode  vast  te  leggen. 

De  derde  enquete  werd  aan  het  einde  van  de  draagproef  gehouden. 

De  resultaten  van  de  eerste  en  de  tweede  enquete  zijn  in  een  apart  deel  beschreven 
(Start  draagproef  en  Eerste  indruk), 

2.2  Proefdragers 

In  totaal  zijn  80  marechaussees  (62  mannen  en  1 8  vrouwen)  gestart  met  de  draagproef. 
De  marechaussees  werken  bij  de  volgende  eenheden;  algemene  staven,  Anti  lien, 
be  waking  paleizen  en  ambassades,  Schiphol  grenzen.  Schiphol  politiedtensten. 
politiediensten  algemeen,  De  nieuwe  kleding  werd  gedra gen  tijdens  de  dagelijkse 
werkzaamheden, 

2.3  Kleding  en  uitrusting 

Aan  de  proefdragers  is  gevraagd  een  oordeel  te  geven  over  het  verbeterde  DT. 

In  label  1  staat  aangegeven  om  we  Ike  kledingstukken  een  oordeel  is  gevraagd. 
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Tabel  !  Kledingsiukkcn  nit  het  verbeterde  DT  waarover  een  oonJeel  is  gevraagd. 

broek 

jas 

trui  MBK  grot  breisel 
trui  KMar  nieuw  V-hals 
riem  leder 
stropdas  met  clip 
stropdas 
sjaal 

sokken  rood 

sokken  wit 

sokken  blauw 

pet  (aileen  aan  mannen) 

rok  dienstrok  (aileen  aan  vrouwen) 

rok  DT  (aileen  aan  vrouwen) 

dasje  (aileen  aan  vrouwen) 

hoed  ronde  rand  (aileen  aan  vrouwen) 

hoed  omgeslagen  rand  (aileen  aan  vrouwen) 

handtas  A4-model  (aileen  aan  vrouwen) 

handles  enveloppe-model  (aileen  aan  vrouwen) _ 


2.4  Enquete 

De  enquete  (zie  bijlage  A  )  bestond  uit  mee rkeuze vr a ge n  en  uit  open  vragen  over  de 
ervaringen  met  het  verbeterde  DT. 

Er  werden  onder  andere  meerkeuze vragen  gesteld  over  de  draag  frequence.  de 
maatvoering,  het  comfort,  de  kwaliteit,  de  reiniging,  de  opbergrnogelijkheden,  het 
combtneren  van  de  verschillende  kledtng-  en  uitrustingsstukken*  het  functioneren  met 
het  pakkeu  de  bescherming  tegen  de  verschillende  weersomstandigheden  en  een 
totaaloordeel  per  kledingstuk  en  over  het  totale  verbeterde  DT,  Het  laatste  dee  I  van  de 
enquete  bestond  uit  open  vragen  over  onder  andere  kleding  of  ui trusting  die  men 
overbodig  vindt  of  mist  en  het  meest  negatieve  en  het  meest  positieve  aan  het 
verbeterde  DT, 

De  totale  enquete  bestond  uit  149  vragen.  waarvan  er  137  een  meerkeuzevraag  waren. 
2*5  Analyse 

De  enquetes  zijn  ingelezen  met  een  scanner  met  behulp  van  het  softwarepakket 
REMARK  6,0  voor  Windows  (Frincipia  Products,  Inc,),  REMARK  is  een  optisch 
markerherkenni  ngsprogramma,  De  meerkeuze  vragen  moesten  worden  beantwoord  door 
een  marker  (rondje)  geheel  zwart  in  te  kleuren.  Met  REMARK  werden  de  antwoorden 
in  een  databestand  ingelezen  die  later  in  het  statistiek  pakket  STATISTICA  7,  l  voor 
W  i  ndo  w  s  ( S  tats  oft,  Inc.)  we  rde  n  ge  Vmpo  rtee  rd  e  n  ge  ana  ly  see  rd . 
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3  Resultaten 


In  dit  hoofdstuk  zullen  per  kleding-  en  uitnistingsstuk  de  resultaten  worden  beschreven, 
Voor  een  compleet  overzicht  van  de  resultaten  wordt  verwezen  naar  bijlage  A,  waarin 
voor  iedere  vraag  staat  vermeld  hoe  vaak  een  antwoord  is  gegeven.  In  de  eerste  kolom 
staan  de  antwoordmogelijkheden.  In  de  tweede  kolom  het  aantal  keer  dat  een  antwoord 
is  gegeven  en  tussen  haakjes  staat  het  aantal  dragers  dat  de  vraag  beantw'oord  heeft 
De  derde  kolom  geeft  het  percentage  van  de  dragers  dat  het  antwoord  heeft  gegeven  ten 
opzichte  van  het  aantal  dragers  dat  de  vraag  beantwoord  heeft. 

Van  de  proefdragers  zijn  van  de  derde  enquete  42  enquetes  ontvangen  en  verwerkt. 

Van  hen  waren  er  32  man  en  10  vrouw. 

Bij  sommige  vragen  was  het  mogelijk  om  meerdere  antwoorden  te  geven.  Daardoor  kan 
het  zijn  dat  het  aantal  gegeven  antwoorden  hoger  is  dan  42.  Ook  de  percentages  kunnen 
dan  boven  de  100%  uitkomen. 

3.1  B  roe  k 

De  broek  wordt  door  de  he lft  van  de  geenqueteerden  altijd  gedragen.  Ruim  een  derde 
geeft  aan  de  broek  soms  of  nooit  te  dragen.  Als  de  antwoorden  worden  uitgesplitst  naar 
mannen  en  vrouwen,  blijkt  dat  de  broek  vooral  door  mannen  wordt  gedragen 
(tweederde  van  de  mannen  altijd).  De  meeste  vrouwen  geveu  aan  de  broek  bijna  nooit  te 
dragen  (8  van  de  10  vrouw-en  bijna  nooit). 

Nagenoeg  iedereen  geeft  aan  dat  er  voldoende  keus  in  maten  van  de  broek  is, 

De  pypw'ijdte  wordt  door  de  meeste  dragers  goed  gevonden.  Als  de  antwoorden  worden 
uitgesplitst  naar  mannen  en  vrouwen  valt  op  dat  het  oordeel  van  de  vrouwen  over  de 
pijpwijdte  wisselend  is.  Van  de  8  vrouwen  vinden  3  de  pijpwrijdte  goed,  2  te  wijd  en  3  te 
nauw  Bijna  tweederde  van  de  dragers  vindt  de  broek  comfortabel  dragen  en  een  kwart 
vindt  de  broek  neutraal  dragen.  Door  degenen  die  aangaven  dat  de  broek  oncomfortabel 
draagt.  werd  onder  anderc  de  volgende  reden  opgegeven:  'voor  vrouwen  is  de  broek  om 
de  heupen  te  w  ijd  en  bij  de  enkels  te  smal\ 

De  stof  van  de  broek  wordt  door  de  meeste  dragers  goed  gevonden,  Slechts  een  kwart 
van  de  dragers  vindt  de  kwaiiteit  van  de  broek  goed,  Ruim  de  helft  geeft  aan  dat  de 
broek  snel  gaat  pluizen  en  een  kwart  geeft  aan  dat  de  broek  snel  slijtageplekken  heeft. 
Bijna  een  kwan  geeft  aan  dat  de  broek  snel  gaat  gtimmen. 

Ruim  eenderde  van  de  dragers  heeft  de  broek  nog  niet  gereinigd.  Van  degenen  die  de 
broek  hebben  gereinigd,  vindt  nagenoeg  iedereen  (bijna  de  helft  van  de  dragers)  dat  de 
broek  goed  blijft 

De  opbergmogelijkheden  van  de  broek  is  volgens  de  meeste n  goed.  Driekwart  heeft  de 
oude  leren  koppel  gedragen  in  combi natie  met  de  broek  en  bijna  de  helft  heeft  de 
nieuwe  klittenband  koppel  gedragen  in  combinatie  met  de  broek,  De  vrouwen  dragen 
bijna  nooit  de  nieuwe  klittenband  koppel  De  lussen  voor  de  koppel  op  de  broek  wordt 
door  tweederde  goed  gevonden  en  door  een  kwart  redelijk, 

Het  totaaloordeel  over  de  broek  is  verdeeld  over  goed  (32%),  redelijk  (39%)  en  matig 
(26%).  Vooral  de  vrouwen  geven  vaak  een  oordeel  matig.  Door  degenen  die  een 
totaaloordeel  matig  of  sleeht  gaven,  werden  onder  andere  de  volgende  redenen 
opgegeven;  'de  stof  pluist,  voor  vrouwen  is  de  pasvorm  niet  goed’. 
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3.2  Jas 

De  meeste  geenqueteerden  dragen  de  jas  soms  of  nooit 

Er  is  volgens  de  meesten  voldoende  keuze  in  maten  van  de  jas.  Ruim  de  he  1  ft  geeft  aan 
dat  de  jas  comfortabel  draagt  en  eenderde  vindt  dat  de  jas  neutraal  draagt  Door  degenen 
die  aangaven  dat  de  jas  oncomfortabel  draagt  werd  onder  andere  de  volgende  reden 
opgegeven;  ‘de  pasvorm  is  niet  goed\ 

De  stof  van  de  jas  wordt  door  de  meeste  dragers  goed  gevonden.  De  kwaliteit  van  de  jas 
word!  door  nagenoeg  iedereen  goed  gevonden. 

De  meeste  dragers  hebben  de  jas  nog  niet  gereinigd.  Er  zijn  te  weinig  dragers  die  de  jas 
hebben  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  bet  reinigen  goed  gaat, 

De  opbergmogelijkheden  van  de  jas  is  volgens  nagenoeg  iedereen  goed.  De  vraag  over 
welk  koppel  gedragen  is  in  combinatie  met  de  jas  is  door  sleehts  14  geenqueteerden 
beantwoord,  Driekwart  van  hen  heeft  de  oude  teren  koppel  gedragen  in  combinatie  met 
de  jas  en  de  he  1  ft  van  hen  heeft  de  nieuwe  klittenband  koppel  gedragen  in  combinatie 
met  de  jas,  De  koppelhaken  in  de  jas  word!  door  bijna  driekwart  niet  gebruikt  Er  zijn  te 
weinig  dragers  die  de  koppelhaken  hebben  gebruikt  om  te  kunnen  aangeven  of  de 
koppelhaken  goed  functioneren 

Het  totaaloordeel  over  de  jas  is  redelijk  (36%)  tot  goed  (56%).  Door  degenen  die  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  geen  bijzondere  redenen  opgegeven  voor 
deze  beoordeling. 

3.3  Trui,  MBK,  grof  hreisel 

De  meeste  geenqueteerden  dragen  de  trim  MBK  soms  of  nooit. 

Er  is  volgens  nagenoeg  iedereen  voldoende  keuze  in  maten  van  de  trui,  MBK.  Ruim  dc 
he  1  ft  geeft  aan  dat  de  trui.  MBK  neutraal  draagt  en  ruim  eenderde  vindt  dat  de  trui. 

MBK  comfortabel  draagt.  Door  degenen  die  aangaven  dat  de  trui,  MBK  oncomfortabel 
draagt.  werd  onder  andere  de  volgende  reden  opgegeven;  "voor  vrouwen  is  de  trui  te  dik 
en  te  zwaar\ 

Ruim  de  helft  van  de  dragers  vindt  bet  maieriaal  van  de  trui.  MBK  goed,  Een  kwart 
vindt  het  materiaal  te  zwaar  De  kwaliteit  van  de  trui.  MBK  wordt  door  nagenoeg 
iedereen  goed  gevonden. 

De  trui.  MBK  ts  door  driekwart  van  de  dragers  nog  niet  gereinigd.  Van  degenen  die  de 
trui,  MBK  hebben  gereinigd.  vindt  nagenoeg  iedereen  (een  kwart  van  de  dragers)  dal  de 
trui,  MBK  goed  blijft. 

Driekwart  van  de  dragers  vindt  de  opbergmogelijkheden  van  de  trui,  MBK  goed.  maar 
een  kwart  vindt  dat  er  te  weinig  zakken  zijn. 

Het  totaaloordeel  over  de  trui,  MBK  is  redelijk  (42%)  tot  goed  (45%).  Niemand  heeft 
het  totaaloordeel  slecht  gegeven.  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  matig  gaven, 
werden  geen  bijzondere  redenen  opgegeven  voor  deze  beoordeling. 

3.4  Trui,  KMar,  nieuw,  V-hals 

De  trui,  KMar  wordt  door  de  meeste  geenqueteerden  soms  of  nooit  gedragen. 

Van  de  trui,  KMar  is  volgens  nagenoeg  iedereen  voldoende  keuze  in  maten.  De  trui, 
KMar  draagt  volgens  driekwart  comfortabel  en  volgens  een  kwart  neutraal. 

Wieniand  heeft  aangegeven  dat  de  trui.  KMar  oncomfortabel  draagt, 

Nagenoeg  iedereen  vindt  het  materiaal  van  de  trui.  KMar  goed.  Ook  de  kwaliteit  van  de 
trui,  KMar  wordt  door  nagenoeg  iedereen  goed  gevonden. 
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De  trui,  KMar  is  door  bijna  tweederde  van  de  dragers  nog  niet  gereinigd.  Van  degene n 
die  de  trui.  KMar  hebben  gereinigd,  vindt  nagenoeg  iedereen  (eenderde  van  de  dragers) 
dat  de  trui,  KMar  goed  blijft 

Bijna  tweederde  van  de  dragers  vindt  de  opbergmogelijkheden  van  de  trui.  KMar  goed. 
maar  ruim  eenderde  vindt  dat  er  te  weinig  zakken  zijn.  Enkelen  geven  aan  een 
pennenzakje  op  de  mouw  te  willen. 

Het  totaaloordeel  over  de  trui.  KMar  is  goed  (81%).  Niemand  heeft  een  totaaloordeel 
matig  of  slecht  gegeven, 

3*5  Riem,  leder 

De  riem  wordt  wisselend  gedragen,  eenderde  draagt  de  riem  altijd,  eenderde  draagt  de 
riem  nooil  en  eenderde  draagt  de  riem  soms  tot  vaak,  Als  de  antwoorden  wrorden 
uitgesplitst  naar  mannen  en  vrouwen,  blijkt  dat  de  riem  vooral  door  manned  wordt 
gedragen. 

De  meeste  geenqueteerden  vinden  het  materiaal  van  de  riem  goed,  maar  4  van  de 
9  vrouwen  vinden  de  riem  te  slug.  De  kwalileit  van  de  riem  wordt  door  nagenoeg 
iedereen  goed  ge  von  den. 

Het  totaaloordeel  over  de  riem  is  re  de  1 1  j  k  (18%)  tot  goed  (68%).  Door  degenen  die  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  geen  bijzondere  redenen  opgegeven  voor 
deze  beoordeling. 

3.6  Stropdas  met  clip 

De  he  1ft  van  de  geenqueteerden  geeft  aan  de  stropdas  met  clip  alt ijd  te  dragen,  een 
kwan  geeft  aan  de  stropdas  met  clip  nook  te  dragen  en  een  kwart  geeft  aan  de  stropdas 
met  clip  soms  tot  vaak  te  dragen. 

Ruim  de  he  1ft  van  de  dragers  vindt  het  model  van  de  stropdas  met  clip  goed  en  eenderde 
vindt  het  redelijk, 

De  kwalitek  van  de  stropdas  met  dip  wordt  door  driekwart  goed  gevonden.  Gok  de 
constructie  van  de  clip  wordt  door  bijna  driekwart  goed  gevonden,  maar  volgens  bijna 
een  kwart  van  de  dragers  gaat  de  clip  scheef  zitten. 

Het  totaaloordeel  over  de  stropdas  met  clip  is  redelijk  (37%)  tot  goed  (50%). 

Door  degenen  die  een  totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  geen  bijzondere 
redenen  opgegeven  voor  deze  beoordeling, 

3*7  Stropdas 

De  stropdas  wordt  door  driekwart  van  de  geenqueteerden  bijna  nooit  gedragen. 

De  meeste n  vinden  het  model  van  de  stropdas  goed. 

De  kwaliteit  van  de  stropdas  wordt  door  de  meesten  goed  gevonden, 

Het  totaaloordeel  over  de  stropdas  is  goed  (72%).  Niemand  heeft  een  totaaloordeel 
matig  gegeven.  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  slecht  gaven,  werden  geen 
bijzondere  redenen  opgegeven  voor  deze  beoordeling. 

3.8  Sjaal 

Bijna  tweederde  van  de  geenqueteerden  geeft  aan  de  sjaal  bijna  nooit  te  dragen  en 
eenderde  soms, 

De  sjaal  draagt  volgens  driekwart  neutraal  en  volgens  een  kwrarl  comfortabel 
Niemand  heeft  aangegeven  dat  de  sjaal  oncomfortabel  draagt. 
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Het  materiaal  van  de  sjaal  wordt  door  de  meeste  dragers  goed  gevonden  en  de  kwaliteil 
wordt  door  iedere  drager  goed  gevonden. 

Driekwart  heeft  de  sjaal  nog  niet  gereinigd.  Van  degenen  die  de  sjaal  hebben  gereinigd, 
vindt  nagenoeg  iedereen  (bijna  een  kwart  van  de  dragers)  dat  de  sjaal  goed  blijtt. 

Het  totaaloordee!  over  de  sjaal  is  redelijk  (36%)  tot  goed  (64%),  Niemand  heeft  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gegeven. 

3.9  Sokken,  rood 

De  draagftequentie  van  de  sokken,  rood  is  wisselend  De  meesten  dragen  de  sokken 
soms  (een  kwart)  tot  vaak  (eenderde). 

Nagenoeg  iedereen  vindt  dat  er  voldoende  keuze  in  maten  van  de  sokken.  rood  is. 

De  helft  van  de  dragers  geeft  aan  dat  de  sokken,  mod  comfortabel  dragen  en  bijna  de 
het  ft  geeft  aan  dat  de  sokken,  rood  neutraal  dragen. 

De  meeste  dragers  geven  aan  dat  het  materiaal  van  de  sokken*  rood  goed  is.  Nagenoeg 
iedereen  vindt  de  kwaliteit  van  de  sokken,  rood  goed. 

De  sokken,  rood  blijven  na  het  re  ini  gen  goed  volgens  de  meeste  dragers. 

Het  totaaloordeel  over  de  sokken,  rood  is  goed  (70%).  Door  degenen  die  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  geen  bijzondere  redenen  opgegeven  voor 
deze  beoordeltng. 

3.10  Sokken,  wit 

De  draagftequentie  van  de  sokken*  wit  is  wisselend.  Eenderde  geeft  aan  de  sokken  nooil 
te  dragen  en  eenderde  geeft  aan  de  sokken  vaak  te  dragen.  De  o  veil  gen  dragen  de 
sokken  soms  of  altijd. 

Iedereen  vindt  dat  er  voldoende  keuze  in  maten  van  de  sokken,  wit  is.  Bijna  tweederde 
van  de  dragers  geeft  aan  dat  de  sokken.  wit  comfortabel  dragen  en  eenderde  geeft  aan 
dat  de  sokken,  wit  neutraal  dragen,  Niemand  heeft  aangegeven  dat  de  sokken,  wit 
oncomfortabel  dragen, 

De  meeste  dragers  geven  aan  dat  het  materiaal  van  de  sokken,  wit  goed  is,  Ook  de 
kwaliteit  van  de  sokken,  wit  wordt  door  de  meeste  dragers  goed  gevonden. 

De  sokken,  wit  blijven  na  het  reinigen  goed  volgens  de  meeste  dragers. 

Het  totaaloordeel  over  de  sokken,  wit  is  goed  (73%).  Door  degenen  die  een  totaaloordeel 
matig  of  slecht  gaven.  werden  geen  bijzondere  redenen  opgegeven  voor  deze  beoordeling. 

3.11  Sokken,  blauw 

De  draagfrequentie  van  de  sokken.  blauw  is  wisselend.  Eenderde  geeft  aan  de  sokken 
vaak  te  dragen,  een  kwart  geeft  aan  de  sokken  altijd  te  dragen  en  een  kwart  geeft  aan  de 
sokken  soms  te  dragen.  De  overigen  dragen  de  sokken  nooit. 

Iedereen  vindt  dat  er  voldoende  keuze  in  maten  van  de  sokken,  blauw  is. 

Ruim  tweederde  van  de  dragers  geeft  aan  dat  de  sokken.  blauw  comfortabel  dragen  en 
bijna  eenderde  geeft  aan  dat  de  sokken,  blauw’  neutraal  dragen.  Niemand  heeft 
aangegeven  dat  de  sokken.  blauw  oncomfortabel  dragen. 

De  meeste  dragers  geven  aan  dat  het  materiaal  van  de  sokken,  blauw  goed  is. 

Nagenoeg  iedereen  vindt  de  kwaliteit  van  de  sokken,  blauw  goed, 

De  sokken,  blauwr  blijven  na  het  reinigen  goed  volgens  de  meeste  dragers. 

Het  totaaloordeel  over  de  sokken.  blauw  is  goed  (85%).  Niemand  heeft  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gegeven. 
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3.12  Pet 

De  vragen  over  de  pet  zijn  alleen  aan  de  mannen  gesteld.  Van  hen  draagt  bijna  de  helft 
de  pet  altijd  en  een  kwart  draagt  de  pet  soms, 

Nagenoeg  iedereen  vindt  dat  er  voldoende  keuze  in  maten  van  de  pet  is.  Ruim  een  kwart 
van  de  mannen  vindt  de  pasvorm  van  de  pet  goed.  Bijna  een  kwart  geeft  aan  dat  de  rand 
om  het  hoofd  te  rond  is.  Ruim  de  helft  vindt  de  pet  comfortabel  dragen  en  eenderde 
vindt  de  pet  neutraal  dragen. 

De  kwalitett  van  de  pet  wordt  door  iedereen  goed  gevonden. 

Ruim  driekwart  van  de  mannen  heeft  de  pet  nog  niet  gereinigd  Rr  zijn  te  weinig 
mannen  die  de  pet  hebben  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  het  reinigen  makkelijk  is. 
De  mannen  hebben  react ies  van  him  omgeving  ontvangen  over  het  hogere  model  van  de 
pet,  waaraan  men  moet  wennen. 

Het  totaaloordeel  over  de  pet  is  redelijk  (24%)  tot  goed  (69%).  Miemand  heeft  een 
totaaloordeel  slecht  gegeven.  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  matig  gaven.  werden 
geen  byzondere  redenen  opgegeven  voor  deze  beoordefing, 

3.13  Rok,  dicnsf  (met  wapcnstokzak) 

De  vragen  over  de  dienstrok  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdai  er  relatief 
weinig  vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan,  worden  de  resultaten  niet  in 
percentages  maar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  10  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  dienstrok  hebben 
ingevuld.  geven  7  vrouwen  aan  de  dienstrok  bijna  nooit  te  dragen.  De  overige  vragen 
over  de  dienstrok  zijn  steeds  door  6  of  7  vrouwen  beantwoord.  De  dienstrok  wordt  door 
4  vrouwen  gedragen  tijdens  de  stafdienst  en  door  3  vrouwen  tijdens  officiele  gelegenheden. 
Volgens  7  vrouwen  heeft  de  dienstrok  voldoende  keuze  in  maten.  De  dienstrok  draagt 
volgens  3  dragers  comfortabel  en  volgens  3  dragers  neutraal. 

De  stof  van  de  dienstrok  is  volgens  5  dragers  goed.  De  kwaliteit  van  de  dienstrok  is 
volgens  4  dragers  goed  en  2  dragers  geven  aan  dat  de  dienstrok  snel  gaat  pluizen. 

Van  de  dragers  geven  er  5  aan  dat  ze  de  dienstrok  nog  niet  hebben  gereinigd.  Rr  zijn  te 
weinig  vrouwen  die  de  dienstrok  hebben  gerei  nigd  om  te  kunnen  aangeven  of  het 
reinigen  goed  gaat. 

De  opbergmogelijkheden  van  de  dienstrok  zijn  volgens  6  dragers  goed. 

Van  de  geenqueteerden  vinden  3  het  totaaloordeel  goed.  I  vindt  het  redelijk,  l  vindt  het 
matig  en  1  vindt  het  slecht.  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven, 
werden  onder  andere  de  volgende  redenen  opgegeven;  'de  dienstrok  pluisi  snel,  de 
dienstrok  draagt  oncomfortabcL  het  model  is  ouderwfets\ 

3.14  Rok,  DT 

De  vragen  over  de  rok,  DT  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdat  er  relatief  weinig 
vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan.  worden  de  resultaten  niet  in  percentages 
maar  in  aantallen  hesproken. 

Van  de  9  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  rok,  DT  hebben  ingevuld* 
geven  5  vrouwen  aan  de  rok,  DT  bijna  nooit  te  dragen.  De  overige  vragen  over  de  rok. 
DT  zijn  steeds  door  7  of  8  vrouwen  beantwoord,  De  rok,  DT  wordt  door  5  vrouwen 
gedragen  tijdens  officiele  gelegenheden  en  door  3  vrouwren  tijdens  de  stafdienst. 

Volgens  9  vrouwen  heeft  de  rok,  DT  voldoende  keuze  in  maten.  De  rok,  DT  draagt 
volgens  4  dragers  comfortabel  en  volgens  3  dragers  neutraal. 
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Volgens  7  vrouwen  is  de  stof  van  de  rok*  DT  goed,  De  kwaliteit  van  de  rok,  DT  is 
volgens  5  dragers  good  en  2  dragers  geven  aan  dat  de  rok,  DT  snel  gaal  pluizen. 

Van  de  dragers  geven  er  7  aan  dat  ze  de  rok*  DT  nog  niet  hebben  gereinigd.  Er  zijn  te 
weinig  vrouwen  die  de  rok*  DT  hebben  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  het 
reinigen  goed  gaat* 

Van  de  geenqueteerden  vinden  4  vrouwen  het  totaaloordeel  over  de  rok*  DT  goed, 

1  vindt  het  redelijk,  I  vindt  het  matig  en  1  vindt  het  slecht,  Door  degenen  die  een 
totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  onder  andere  de  volgende  redenen 
opgegeven;  'de  rok*  DT  pluist  snel*  het  model  van  de  rok*  DT  is  slecht'* 

3.15  Dasje 

De  vragen  over  het  dasje  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdat  er  relatief  weinig 
vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan*  worden  de  resultaten  niet  in  percentages 
rrtaar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  9  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  het  dasje  hebben  ingevuld, 
geven  6  vrouwen  aan  het  dasje  bijna  nooit  te  dragen.  De  overige  vragen  over  het  dasje 
zijn  steeds  door  7  of  8  vrouwen  beantwoord. 

Het  model  van  het  dasje  wordt  door  3  vrouwen  goed  gevonden,  door  2  vrouwen  redelijk 
en  door  3  vrouwen  slecht.  Door  degenen  die  een  oordeel  slecht  gaven,  werd  onder 
andere  de  volgende  reden  opgegeven;  ‘het  model  is  erg  !elijk\ 

Volgens  6  vrouwen  is  de  kwaliteit  van  het  dasje  goed. 

De  meningen  over  het  totaaloordeel  over  het  dasje  zijn  verdeeld.  Van  de  geenqueteerden 
vinden  2  vrouwen  het  totaaloordeel  goed,  2  vinden  het  redelijk  en  3  vinden  het  slecht. 
Door  degenen  die  een  totaaloordeel  slecht  gaven,  werden  onder  andere  de  volgende 
redenen  opgegeven;  "het  model  is  erg  lelijk,  de  bandjes  voor  om  de  nek  moeten  langer\ 

3.16  Hoed,  ronde  rtmd 

De  vragen  over  de  hoed*  rondc  rand  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdat  er 
relatief  weinig  vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan*  worden  de  resultaten 
niet  in  percentages  maar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  9  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  hoed,  ronde  rand  hebben 
ingevuld,  geven  7  vrouwen  aan  de  hoed,  ronde  rand  bijna  nooit  te  dragen.  De  overige 
vragen  over  de  hoed*  ronde  rand  zijn  steeds  door  7  of  8  vrouwen  beantwoord* 

Er  is  volgens  7  vrouwen  voldoende  keuze  in  maten  van  de  hoed,  ronde  rand. 

Volgens  6  vrouwen  is  de  rand  om  het  hoofd  te  rond.  De  hoed,  ronde  rand  draagt 
volgens  5  vrouwen  oncomfortabel  en  2  vrouwen  vinden  de  hoed*  ronde  rand  neutraal 
dragen.  Door  degenen  die  aangaven  dat  de  hoed,  ronde  rand  oncomfortabel  draagt,  werd 
onder  andere  de  volgende  reden  opgegeven;  ‘de  hoed  is  te  rond  om  het  hoofd \ 

De  kwaliteit  van  de  hoed,  ronde  rand  wfordt  door  6  vrouwen  goed  gevonden. 

De  hoed*  ronde  rand  is  door  6  vrouwen  nog  niet  gereinigd.  Er  zijn  tc  weinig  vrouwen 
die  de  hoed*  ronde  rand  hebben  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  het  reinigen 
makkelijk  is* 

De  vrouwen  hebben  reaches  ontvangen  over  het  model  van  de  hoed,  ronde  rand  dat  men 
het  model  niet  mooi  vindt. 

De  meningen  over  het  totaaloordeel  over  de  hoed,  ronde  rand  zijn  verdeeld.  Van  de 
geenqueteerden  vinden  3  vrouwen  het  totaaloordeel  redelijk,  2  vinden  het  matig  en 
4  vinden  het  slecht*  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden 
onder  andere  de  volgende  redenen  opgegeven;  "de  pasvorm  is  niet  goed,  het  model  is 
niet  mooi*. 
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3.17  Hoed,  omgeslagen  rand 

De  vragen  over  de  hoed,  omgeslagen  rand  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdat  or 
reiatief  weinig  vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan,  worden  de  resultaten 
niet  in  percentages  maar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  10  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  hoed,  omgeslagen  rand 
hebben  ingevuld.  geven  6  vrouwen  aan  de  hoed,  omgeslagen  rand  bijna  nooit  te  dragen, 
De  overige  vragen  over  de  hoed,  omgeslagen  rand  zijn  steeds  door  6  of  7  vrouwen 
beantwoord, 

Er  is  volgens  6  vrouwen  voldoende  keuze  in  maten  van  de  hoed,  omgeslagen  rand. 

De  pasvorm  van  de  hoed,  omgeslagen  rand  is  goed  volgens  6  vrouwen  en  de  hoed, 
omgeslagen  rand  draagt  volgens  6  vrouwen  comfortabel. 

De  kwaliteit  van  de  hoed,  omgeslagen  rand  wordt  door  6  vrouwen  goed  gevonden. 

De  hoed,  omgeslagen  rand  is  door  4  vrouwen  nog  niet  gereinigd.  Er  zijn  te  weinig 
vrouwen  die  de  hoed,  omgeslagen  rand  hebben  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  het 
reinigen  makkelijk  is. 

De  vrouwen  hebben  readies  ontvangen  over  het  model  van  de  hoed,  omgeslagen  rand 
dal  men  het  model  over  het  algemeen  mooi  vindt. 

Van  de  geenqueteerden  vinden  5  vrouwen  het  totaaloordeel  over  de  hoed,  omgeslagen 
rand  goed,  2  vinden  het  redelijk  en  1  vindt  het  slecht.  Door  degene  die  een  totaaloordeel 
slecht  gaf,  werd  de  volgende  reden  opgegeven;  ‘de  hoed,  omgeslagen  rand  heeft  geen 
uitstraling’, 

3.18  Handtas,  A4-model 

De  vragen  over  de  handtas,  A4- model  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld.  Omdat  er 
reiatief  weinig  vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan,  worden  de  resultaten 
niet  in  percentages  maar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  10  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  handtas,  A 4- model 
hebben  ingevuld,  geven  6  vrouwen  aan  de  handtas,  A4-model  bijna  nooit  te  dragen. 

De  overige  vragen  over  de  handtas,  A4- model  zijn  steeds  door  7  of  8  vrouwen  beantwoord. 
Het  model  van  de  handtas,  A4- model  wordt  door  5  vrouwen  goed  gevonden. 

Door  degenen  die  een  oordeel  matig  of  slecht  gaven,  werden  onder  andere  de  volgende 
redenen  opgegeven:  'de  handtas,  A4-model  is  te  klein,  de  handtas.  A4- model  kan  niet 
goed  dicht\ 

Volgens  6  vrouwen  is  de  kwaliteit  van  de  handtas,  A4-model  goed. 

De  opbergmogelijkheden  van  de  handtas,  A4-model  is  volgens  5  vrouwen  goed. 

Volgens  2  vrouwen  zijn  de  vakken  te  klein  en  volgens  2  vrouwen  moet  er  op  de  vakken 
een  andere  slutting, 

De  meningen  over  het  totaaloordeel  over  de  handtas,  A4-model  zijn  verdeeld.  Van  de 
geenqueteerden  vinden  5  vmuwren  het  totaaloordeel  goed,  I  vindt  het  redelijk  en  3  vinden 
het  slecht.  Door  degenen  die  een  totaaloordeel  slecht  gaven,  werden  onder  andere  de 
volgende  redenen  opgegeven;  'de  handtas.  A4- model  is  te  klein.  de  sluiting  is  slecht’, 

3*19  Handtas*  enveioppe-model 

De  vragen  over  de  handtas,  enveloppe- model  zijn  alleen  aan  de  vrouwen  gesteld 
Omdat  er  reiatief  weinig  vrouwen  aan  de  draagproef  hebben  meegedaan,  worden  de 
resultaten  niet  in  percentages  maar  in  aantallen  besproken. 

Van  de  10  vrouwen  die  de  vraag  over  de  draagfrequentie  van  de  handtas,  enveloppe- 
model  hebben  ingevuld,  geven  6  vrouwen  aan  de  handtas,  enveloppe-model  bijna  nooit  te 
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dragen.  De  overige  vragen  over  de  handtas,  enveloppe-model  zijn  steeds  door  7  vrouwen 
beantwoord, 

Het  mode]  van  de  handtas,  enveloppe-model  wordt  door  5  vrouwen  goed  gevonden, 
Niemand  heeft  aangegeven  dat  het  model  van  de  handtas,  enveloppe-model  matig  of 
slecht  is* 

De  kwaliteit  van  de  handtas,  enveloppe-model  wordt  door  7  vrouwen  goed  gevonden. 

De  opbergmogelijkheden  van  de  handtas.  enveloppe-model  is  volgens  5  vrouwen  goed. 
Van  de  geenqueteerden  vinden  5  vrouwen  het  totaaloordeel  over  de  handtas,  enveloppe- 
model  goed  en  2  vinden  het  redelijk.  Niemand  heeft  een  totaaloordeel  matig  of  slecht 
gegeven. 

3,20  Totale  verbeterde  DT 

Het  verbeterde  DT  beschermt  volgens  ruim  de  helft  van  de  dragers  goed  tegen  de 
verschillende  weersomstandigheden. 

De  meesten  vinden  het  uiterlijk  van  het  verbeterde  DT  goed.  Van  de  10  vrouwen  vinden 
4  het  uiterlijk  te  ouderwets.  Driekwart  vindt  de  uitstraling  van  de  marechaussee  met  het 
verbeterde  DT  goed,  Niemand  geeft  aan  dat  de  uitstraling  slecht  is,  Enkelen  merken  op 
dat  het  uiterlijk  weinig  verschilt  met  bet  oude  DT, 

De  verschillende  kleding-  en  ui trust ingsstukken  van  het  verbeterde  DT  zijn  volgens  de 
meeste  dragers  goed  te  combineren  met  elkaar. 

De  meeste  dragers  geven  aan  goed  te  kunnen  functioneren  met  het  verbeterde  DT, 
Niemand  geeft  aan  dat  men  met  het  verbeterde  DT  slecht  kan  funciioneren. 

Het  totaaloordeel  van  het  verbeterde  DT  is  redelijk  (33%)  tot  goed  (60%).  Door  degenen 
die  een  oordeel  matig  of  slecht  gaven.  werden  geen  bijzondene  redenen  opgegeven  voor 
deze  beoordeling. 

Een  kwart  van  de  dragers  geeft  aan  de  broek,  de  trui,  MBK,  de  stropdas  met  dip  en  de 
stropdas  niet  meer  te  gaan  gebruiken.  Als  de  antwoorden  worden  uitgesplitst  naar 
mannen  en  vrouwen,  blijkt  dat  de  vraag  verschillend  is  beantwoord  door  mannen  en 
vrouwen.  Vooral  de  mannen  geven  aan  dat  ze  de  stropdas  met  clip  niet  meer  gaan 
gebruiken  (bijna  eenderde  van  de  mannen).  Van  de  10  vrouwen  geven  er  6  aan  dat  ze 
het  dasje  en  de  handtassen  (A4- model  en  enveloppe-model)  niet  meer  gaan  gehruiken 
en  geven  er  5  aan  dat  ze  de  broek  en  de  hoed,  ronde  rand  niet  meer  gaan  gebruiken. 

Door  4  vrouwen  zullen  de  trui,  MBK,  de  riem,  en  de  stropdas  niet  meer  worden 
gebruikt. 

Volgens  de  geenqueteerden  kunnen  de  volgende  kleding-  en  uitrustingsstukken  nil  bet 
verbeterde  DT  pakket:  "stropdas.  hoed,  ronde  rand'. 

De  geenquSteerden  gaven  aan  onder  andere  de  volgende  kleding-  en  uitrustingsstukken 
te  missen  of  te  wensen:  'nieuwe  overhemden,  handschoenen,  schoenen\ 

Van  het  verbeterde  DT  wordt  onder  andere  het  volgende  het  rneest  positief  gevonden: 
'kwaliteit  van  de  stof  (behalve  van  de  broek),  de  truien.  de  pet,  het  draageomforf. 

Van  het  verbeterde  DT  wordt  onder  andere  het  volgende  het  meest  negatief  gevonden; 
'de  kwaliteit  van  de  broek,  de  hoed,  ronde  rand'. 

De  dragers  hebhen  geen  bijzondere  reacties  van  bun  omgeving  ontvangen  over  het 
verbeterde  DT. 
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4  Discussie 


In  dit  hoofdstuk  zullen  de  uitkomsten  over  de  draagproef  met  het  verbeterde  DT  worden 
besproken. 

Het  verbeterde  DT  krijgt  een  beter  totaaloordeel  dan  bet  huidige  DT,  Het  huidige  DT 
scoort  volgens  12%  goed  en  volgens  75%  redelijk,  Het  verbeterde  DT  scoort  aan  het 
einde  van  de  draagproef  volgens  60%  goed  en  volgens  33%  redelijk,  Gedurende  de 
draagproef  is  het  totaaloordeel  over  het  verbeterde  DT  beter  geworden  (39%  goed  en 
39%  redelijk  na  de  eerste  paar  weken  draagproef).  A  He  kleding-  en  uitrustingsstukken 
zijn  tijdens  de  draagproef  door  enkele  of  meerdere  dragers  getest, 

Er  is  votdoende  keuze  in  het  aantal  maten  van  de  kleding-  en  uitrustingsstukken, 
Mogelijk  zijn  eventuele  problemen  met  de  maatvoering  ondervangen  door  het  aanmeten 
van  maatkleding  op  het  moment  dal  confec  tie  maten  geen  goede  passing  gaven. 

Tijdens  de  tussentijdse  enquete.  die  enkeie  weken  na  het  verkrijgen  van  het  verbeterde 
DT  is  gehouden,  kwam  naar  voren  dat  de  op  maat  gemaakte  kleding  so  ms  niet  goed 
paste,  zelfs  na  herhaaldelijk  vermaken.  Bij  deze  eindenqufete  hebben  drie  dragers 
hierover  nog  een  opmerking  geplaatst.  Vermoedelijk  is  de  kleding  tijdens  de  draagproef 
voor  de  meeste  dragers  alsnog  naar  tevredenheid  vers te Id, 

De  meeste  kleding  en  uitrustingsstukken  van  het  verbeterde  DT  geven  weinig 
comfortklachten,  Alleen  de  hoed,  ronde  rand  draagt  oncomfortabel,  doordat  de  rand  om 
het  hoofd  te  rond  is.  Ook  de  pet  heeft  voor  sommigen  een  te  ronde  rand  om  het  hoofd, 
maar  draagt  voor  de  meesten  wel  comfortabel. 

Het  huidige  DT  gaf  comfortklachten  over  dejas  en  de  broekrok,  Bij  het  verbeterde  DT 
is  het  comfort  van  dejas  duidelijk  verbeterd  en  is  de  broekrok  vervangen  door  een  rok 
die  geen  comfortklachten  heeft  ge geven.  De  pet  en  de  hoed  van  het  huidige  DT  gaven 
klaehten  over  te  strak  zitten  respectievelijk  afwaaien.  De  pet  en  de  hoeden  uit  het 
verbeterde  DT  geven  geen  klaehten  meer  over  te  strak  zitten  of  afwaaien,  maar  de  pet 
en  de  hoed,  ronde  rand  hebben  wel  een  te  ronde  pasvorm  die  oncomfortabel  is. 

Het  model  van  het  dasje  voor  de  vrouwen  is  niet  mooi,  Het  is  onduidelijk  waarom  hei 
model  niet  mooi  wordt  gevonden.  Het  model  van  de  broek  voor  de  vrouwen  is  te  nauw 
om  de  enkels  en  te  wijd  om  de  heupen.  De  constructie  van  de  clip  van  de  stropdas  zorgt 
er  bij  sommigen  voor  dat  de  dip  scheef  gaal  zitten  en  dat  wordt  niei  mooi  gevonden. 
Van  het  huidige  DT  werden  het  model  van  de  handtas,  de  rok  en  de  lichtgewicht 
broekrok  te  ouderwets  gevonden.  Over  het  verbeterde  DT  is  alleen  over  de  broek  voor 
de  vrouwen  een  opmerking  gemaakt  dat  het  een  ouderwets  model  zou  zijn.  Verder  zijn 
er  geen  klaehten  ge  geven  over  het  uiterlijk. 

Met  draageomfort  van  het  materiaal  en  de  stof  waarvan  het  verbeterde  DT  is  gemaakt  is 
over  het  algemeen  goed,  Alleen  het  materiaal  van  de  trui,  MRK  is  volgens  sommigen  te 
zwaar  en  het  materiaal  van  de  riem  wordt  door  de  vrouwen  te  stug  gevonden. 

Van  het  huidige  DT  werd  het  draageomfort  van  de  stof  van  de  kleding  te  zwaar,  te  dik 
en  te  stug  gevonden  en  de  stof  jeukte.  Het  draageomfort  van  de  stof  van  het  verbeterde 
DT  is  duidelijk  verbeterd. 
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De  kwaliteit  van  de  broek  is  slecht.  De  brock  gaat  snel  pluizen.  er  ontstaan  snel 
slijtageplekken  en  de  broek  gaat  snel  ghmmeii.  Ook  de  rokken  lijken  snel  te  gaan  pluizen, 
De  kwaliteit  van  de  overige  kleding-  en  uitrustingsstukken  van  bet  verbeterde  DT  is  goed. 
Het  huidige  DT  gaf  ook  problemen  met  de  kwaliteit  van  de  broeken  over  glimmen  en 
slijtageplekken,  Ook  bleven  er  blijvende  vlekken  van  regen  achter,  De  kwaliteit  van  het 
verbeterde  DT  is  verbeterd  voor  vvat  betreft  vlekken  van  re  gen.  maar  is  verslechterd 
voor  wat  betreft  ptuizen. 

Veel  kleding-  en  uitrustingsstukken  van  bet  verbeterde  DT  zijn  nog  door  onvoldoende 
proefdragers  gereinigd  om  te  kunnen  aangeven  of  de  kleding  en  uitrustingsstukken  na 
reiniging  goed  blijven.  De  broek  en  de  sokken  zijn  door  voldoende  proefdragers 
gereinigd  en  blijven  goed.  Er  zijn  geen  bijzondere  klachten  over  reiniging  gemeld, 

Het  huidige  DT  gaf  geen  grote  klachten  over  het  reinigen, 

De  truien  hebben  volgens  sommigen  te  weinig  zakken.  De  vakken  van  de  handtas, 

A4- model  zijn  volgens  sommige  vrouwen  te  klein  en  er  zou  volgens  sommigen  een 
andere  sluiting  op  de  handtas.  A4- model  moeten.  Verder  zijn  de  opbergmogeli  jkheden 
van  de  kleding  en  uitrustingsstukken  van  bet  verbeterde  DT  goed. 

Het  huidige  DT  gaf  geen  bijzondere  klachten  over  de  opbergmogelijkheden. 

Opvallend  is  dat  de  vrouwen  bijna  nooit  de  nieuwe  klitte riband  koppel  op  de  broek 
hebben  gedragen.  De  mannen  dragen  vaker  de  oude  leren  koppel  dan  de  nieuwe 
klittenband  koppel  op  de  broek.  Slechts  een  enkeling  heeft  de  vraag  over  welk  koppel 
wordt  gedragen  in  combinatie  met  de  jas  beantwoord.  Mogelijk  wordt  de  koppel  niet  bij 
alle  eenheden  dagelijks  gedragen.  Ook  bij  de  jas  wordt  vaker  de  oude  leren  koppel 
gedragen  dan  de  nieuwe  klittenband  koppel.  De  lussen  voor  de  koppel  op  de  broek  zijn 
goed.  De  koppelhaken  op  de  jas  zijn  te  weinig  gebruikt  om  te  kunnen  aangeven  of  ze 
goed  functioneren. 

Van  bet  huidige  DT  zijn  de  koppelhaken  niet  goed  te  gebruiken,  doordat  de  bevestiging 
van  de  koppelhaken  snel  kapot  gaat.  Er  kan  niet  worden  aangegeven  of  het  probleem  bij 
bet  verbeterde  DT  is  opgelost,  maar  van  de  gebruikers  is  er  niemand  die  een  klacht  over 
de  koppelhaken  heeft  gegeven. 

Het  verbeterde  DT  is  in  een  beperkte  penode  van  het  jaar  gedragen  (april  2006  tot  en 
met  november  2006 De  kleding  is  niet  getest  bij  (extreme)  kou.  De  kleding  is  wel 
getest  bij  extreme  warrnte  (juli  2006  en  op  de  Anti  lien).  De  kleding  van  het  verbeterde 
DT  heeft  tijdens  de  draagproef  geen  problemen  gegeven  bij  de  verschillende  weers- 
omstandigheden.  Een  enkeling  gaf  aan  tijdens  de  warme  julimaand  de  lichtgewicht  broek 
uit  het  huidige  DT  te  zijn  gaan  dragen. 

Het  verbeterde  DT  is  beter  geschikt  voor  de  warme  kbmaten  dan  het  huidige  DT. 

Het  huidige  DT  gaf  problemen  in  de  warnite  en  tijdens  regen. 

Sommige  kleding  en  uitrustingsstukken  zullen  door  een  deel  van  de  proefdragers  niet 
meer  worden  gebruikt  (broek.  trui  MBK.  stropdas  met  clip,  stropdas).  Doorenkele 
vrouwen  zullen  ook  het  dasje.  de  handtassen,  de  hoed  ronde  rand  en  de  riem  niet  meer 
worden  gebruikt.  Van  deze  kleding  en  uitrustingsstukken  is  meestal  een  altematief  in 
het  verbeterde  DT  pakket  aanwezig,  behalve  van  de  broek.  Het  niet  meer  willen  dragen 
van  de  broek  was  tijdens  de  draagproef  geen  probleem.  doordat  de  proefdragers  nog  de 
mogelijkheid  hadden  om  kleding  van  het  huidige  DT  te  gaan  dragen,  Als  het  verbeterde 
DT  mgevoerd  gaat  warden,  bestaat  die  mogelijkheid  niet  meer.  Als  de  broek  niet 
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verbeterd  wordt  voor  dc  introductie  van  het  verbeterde  DT,  dan  za!  de  broek  vermoedelijk 
tol  klachten  gaan  leiden. 

Sommige  kledingstukken  mogen  van  de  proefdragers  uit  hel  pakket  warden  gehaald 
(stropdas,  hoed  ronde  rand)  en  een  paar  andere  kledingstukken  worden  gemist  (nieuwe 
overhemden*  handschoenen.  sehoenenk 
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5  Conclusies 


Na  de  draagproef  met  het  verbeterde  DT  kan  geconcludeerd  worden  dat  men  meer  tevreden 
is  over  het  verbeterde  DT  dan  over  het  huidige  DT, 

In  het  eerste  rapport,  waarin  naar  een  oordeel  over  het  huidige  DT  is  gevraagd,  werd 
geadviseerd  om  de  stof  van  het  uniform  (broek.  jas.  rokken)  en  het  materiaal  van  de  trui 
te  vervangen.  omdat  er  veel  klachten  over  de  kwaliteit  van  de  stoffen  en  materialen 
waren,  Het  verbeterde  DT  bestaat  uit  andere  stoffen  en  materialen  en  een  groot  deel  van 
de  bestaande  klachten  zijn  verholpen  of  verminderd.  Alleen  het  pluizen  van  het  uniform 
komt  als  een  grote  nieuwe  klacht  naar  voren. 

Het  verbeterde  DT  is  door  onvoldoende  proefdragers  gereinigd  om  te  weten  of  de  kleding 
en  uitrusting  goed,  gemakkelijk  en  met  behoud  van  pasvorm  en  kwaliteit  te  reinigen  is. 

Ook  werd  geadviseerd  het  model  en  de  pasvorm  van  enkele  kleding  en  uitrustingsstukken 
(rokken,  jas,  pet,  hoed,  handtas)  van  het  huidige  DT  te  verbeteren  en  te  moderniseren. 
Als  de  kleding  van  het  verbeterde  DT  de  goede  maat  heeft  of  goed  wordt  vermaakt,  zijn 
de  bestaande  klachten  over  model  en  pasvorm  verholpen.  Wei  zijn  er  nieuwe  klachten 
ontstaan  over  het  ouderwetse  model  van  de  broek  voor  de  vrouwen,  de  oncomfortabele 
hoed  met  ronde  rand  en  het  minder  mooie  dasje. 

In  het  eerste  rapport  werd  geadviseerd  om  een  lange  regenjas  aan  het  pakket  toe  te 
voegen.  doordat  het  huidige  DT  de  regen  onvoldoende  tegen  houdt,  Het  verbeterde  DT 
gee  ft  voldoende  bescherming  tegen  de  verschillende  weersomstandigheden,  waaronder 
regen,  waardoor  er  geen  behoefte  is  aan  een  regenjas. 

Omdat  bij  het  huidige  DT  de  lussen  voor  de  koppel  op  de  broek  en  de  bevestiging  van 
de  koppelhaken  op  de  jas  snel  kapot  gaan,  werd  geadviseerd  om  deze  te  verbeteren. 

Van  het  verbeterde  DT  zijn  de  lussen  op  de  broek  nu  goed.  De  koppelhaken  zijn  te 
weinig  gehruikt  om  te  weten  of  de  bevestiging  is  verbeterd. 
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A  Uitslag  derde  enquete 


Algemeen 

Vraag  1 :  Wat  is  uw  geslacht? 


Aantal 

Percentage 

man 

32 

76% 

vrouw 

10 

24% 

Totaal 

42  (42) 

100% 

Verbeterd  DT:  broek 

Vraag  2:  Hoe  vaak  draagt  u  de  broek? 

Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

22 

52% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

4 

10% 

so  ms  (tussen  25%  en  50%) 

8 

19% 

nooit  (minder  dan  25%) 

8 

19% 

Tolaal 

42  (42) 

100% 

Vraag  3:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoering  van  de  broek? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

35 

92% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

3 

8% 

Totaal 

38  (38) 

100% 

Vraag  4: 

Wat  vindt  u  van  de  pijpwijdte  van  de  broek? 

Aantal 

Percentage 

goed 

33 

83% 

te  wijd 

3 

8% 

te  nauw 

4 

10% 

Totaal 

40  (40) 

101  % 

Vraag  5:  Hoe  draagt  de  broek? 


— - g  *  _ _ ~  _ 

Aantal 

Percentage 

comfortabel 

23 

61  % 

neutraal 

10 

26% 

oncomfortabel 

6 

16% 

T  otaal 

39  (38) 

103  % 

Vraag  6:  Wat  vindt  u  van  de  stof  van  de  broek? 


Aantal 

Percentage 

goed 

3 

85% 

irnteert/jeukt 

1 

3% 

te  zwaar 

1 

3% 

te  dik 

6 

15% 

te  dun 

0 

0% 

te  slug 

1 

3% 

Totaal 

42  (39) 

109% 
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Vraag  7:  Wat  viridt  u  van  de  kwaliteit  van  de  broek? 


Aantal 

Percentage 

goed 

11 

28% 

gaat  snel  kapot 

6 

15% 

geeft  snel  slijtageplekken 

9 

23% 

wordt  snel  vuil 

3 

8  % 

geeft  blijvende  vlekken  na  regen 

6 

15% 

gaat  snel  pluizen 

23 

58% 

gaat  snel  giimmen 

8 

20% 

Totaal 

66  (40) 

167% 

Vraag  8:  Hoe  houdt  de  broek  zich  na  het  reinigen 

volgens  wasvoorschrift? 

Aantal 

Percentage 

goed 

17 

46% 

lubberf  na  reinigen 

1 

3  % 

knmpt  na  reinigen 

1 

3% 

verbleekt  na  reinigen 

1 

3  % 

gereinigd  volgens  andere  was  met  bode 

3 

8% 

nog  niet  gereinigd 

15 

41  % 

Totaal 

38  <37) 

104% 

Vraag  9:  Hoe  zijn  de  ophergmogelijkheden  (zakken)  van  de  broek? 


Aantal 

Percentage 

goed 

33 

87% 

te  weinig  zakken 

0 

0% 

te  veel  zakken 

0 

0% 

zakken  op  verkeerde  pfaats 

4 

11  % 

zakken  te  groot 

0 

0% 

zakken  te  klein 

0 

0% 

op  de  zakken  moet  een  andere  slutting 

1 

3% 

wapenstok  is  moeilijk  bereikbaar 

0 

0% 

de  zak  voor  de  wapenstok  zit  te  hoog 

0 

0% 

graag  achterzakken  toevoegen 

3 

8% 

Totaal 

41  (38) 

109% 

Vraag  10:  We  Ik  koppel  heeft  u  gedragen  in  combi natie  met  de  broek? 


Aantal 

Percentage 

oude  leren  koppel 

20 

77% 

nieuwe  klittenband  koppel  11 

42  % 

Totaal 

31  (26) 

119% 

Vraag  11:  Wat  vindt 

u  van  de  lussen  voor  de  koppel  op  de  broek? 

Aantal 

Percentage 

goed 

17 

65% 

redelijk 

7 

27% 

matig 

2 

8% 

slecht 

1 

4% 

Totaal 

27  (26) 

104% 
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Vraag  ]  2:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  brock? 


Aantat 

Percentage 

goed 

12 

32% 

redefjjk 

15 

39% 

matig 

10 

26% 

slecht 

4 

11  % 

Totaal 

41  (38) 

108% 

Verbelerd  DT:  jas 

Vraag  13:  Hoe  vaak  draagt  u  de  jas? 

Aantat 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

2 

5% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

6 

14% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

18 

43  % 

nooit  (minder  dan  25%) 

16 

38% 

Totaal 

42  (42) 

100% 

Vraag  14:  Wat  vindt  u  van  de  maat veering 

van  de  jas? 

Aantal 

Percentage 

voidoende  keuze  in  maten 

28 

82% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

6 

18  % 

Totaal 

34  (34) 

t  oo  % 

Vraag  15:  Hoe  draagt  de  jas? 

Aantal 

Percentage 

comfortabei 

21 

58% 

neutraal 

13 

36% 

oncomfortabel 

2 

6% 

Totaal 

36  (36) 

100  % 

Vraag  16:  Wat  vindt  u  van  de  stof  van  de  jas  ? 


Aantal 

Percentage 

goed 

31 

84% 

irniteert/jeukt 

0 

0% 

te  zwaar 

4 

11  % 

te  dik 

4 

11  % 

te  dun 

0 

0% 

te  stug 

0 

0% 

Totaal 

39  (37) 

106% 
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Vraag  17:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  jas? 


Aantal  Percentage 


goed 

33 

92  % 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

geeft  snel  sltjtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

geeft  blijvende  vlekken  na  regen 

1 

3% 

gaat  snel  ptuizen 

3 

8% 

gaat  snel  glimmen 

0 

0% 

T  otaal 

37  (36) 

103% 

Vraag  18:  Hoe  houdt  de  jas  zich  na  het  reinigen  volgens  wasvoorschrift? 

Aantal 

Percentage 

goed 

4 

ii  % 

lubbert  na  reinigen 

1 

3  % 

krimpt  na  reinigen 

0 

0% 

verbleekt  na  reinigen 

0 

0% 

gereinigd  volgens  andere  wasmethode 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

3! 

86  % 

Totaal 

36  (36) 

100% 

Vraag  19:  Hoe  zijn  dc  opbergmogelijkheden  (zakken)  van  de  jas? 

Aantal 

Percentage 

goed 

29 

91  % 

te  weinig  zakken 

3 

9% 

te  veel  zakken 

0 

0% 

zakken  op  verkeerde  pJaats 

0 

0% 

zakken  te  groot 

0 

0% 

zakken  te  ktein 

0 

0% 

op  de  zakken  meet  een  andere  slutting 

0 

0% 

T  otaal 

32  (32) 

100  % 

Vraag  20:  Welk  koppel  heeft  u  gedragen 

in  combinatie  met  de  jas? 

Aantal 

Percentage 

oude  leren  koppel 

11 

79% 

nieuwe  klittenband  koppef 

4 

29  % 

Totaal 

15  (14) 

108% 

Vraag  21 :  Wat  vindl  u  van  de  funeuonaliteit  van  de  koppelhaken  op  de  jas? 

Aantal 

Percentage 

koppelhaken  niet  aanwezig 

3 

10% 

worden  niet  gebryikt 

22 

71  % 

goed 

5 

16% 

redelijk 

0 

0% 

matig 

0 

0% 

slecht 

1 

3% 

Totaal 

31  (31) 

100% 
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Vraag  22;  Wat  is  uw  totaaloordeel  van  de jas? 

Aantal 

Percentage 

goed 

20 

56% 

redelijk 

13 

36% 

matig 

1 

3% 

slecht 

2 

6% 

Totaal 

36  (36) 

101  % 

Verbeterd  l)T:  trui,  MBK,  grof'  breisel 

Vraag  23:  Hoe  vaak  draagt  u  de  trui  (grof  breisel)? 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75  %) 

1 

2% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

2 

5% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

16 

39% 

nooi!  (minder  dan  25%) 

24 

59% 

Totaal 

43  (41) 

105% 

Vraag  24:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoering  van 

de  trui  (grof  breisel)? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

32 

94% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

2 

6  % 

Totaal 

34  (34) 

100% 

Vraag  25;  Hoe  draagt  de  trui  (grof  breisel)? 

Aantal 

Percentage 

comfortabel 

12 

39% 

neutraal 

17 

55  % 

oncomfortabel 

2 

6% 

Totaal 

31  (31) 

100% 

Vraag  26;  Wat  vindt  u  van  het  materiaal  van  de  trui  (grof  breisel)? 

Aantal 

Percentage 

good 

18 

58% 

irriteert  /  jeukt 

1 

3% 

te  zwaar 

7 

23% 

te  dik 

6 

19% 

te  dun 

0 

0% 

te  stug 

1 

3% 

Totaal 

33  (31) 

106% 
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Vraag  27:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  irut  (grof  breisel)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

27 

93% 

gaat  snel  kapot 

1 

3% 

gee  ft  snel  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

gaat  snel  pluizen 

1 

3% 

gaat  snel  glimmen 

0 

0% 

Totaal 

29  (29) 

99% 

Vraag  28:  Hoe  houdt  de  trui  (grof  breisel)  zich  na  hct  reinigen? 


Aantal 

Percentage 

goad 

8 

25  % 

iubbert  na  reinigen 

1 

3% 

krimpt  na  reinigen 

1 

3  % 

verbleekt  na  reinigen 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

23 

72% 

Totaal 

33  (32) 

103% 

Vraag  29:  Hoe  zijn  de  opbergmogcllikhedcn  (zakken)  van  de  trui  (grot  breisel)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

17 

77% 

te  weintg  zakken 

5 

23% 

te  veel  zakken 

0 

0% 

zakken  op  verkeerde  plaats 

0 

0% 

zakken  te  groot 

0 

0% 

zakken  te  klein 

1 

5% 

op  de  zakken  meet  een  anefere  sluiting 

0 

0% 

Totaal 

23  (22) 

105  % 

Vraag  30:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  trui  (grot  breisel)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

15 

45% 

redelijk 

14 

42  % 

matig 

4 

12% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

33  (33) 

99% 

Verbeterd  DT:  trui,  KMar,  nieuw,  V-hals 

Vraag  3  i :  Hoe  vaak  draagt  u  de  trui  (V-hals)? 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75  %) 

3 

7% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

8 

19% 

soms  {tussen  25%  en  50%) 

17 

40% 

nooit  (minder  dan  25%) 

14 

33  % 

Totaal 

42  {42) 

99% 
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Vraag  32:  Wat  vind  u  van  de  maatvoering  van  de  trui  (V-hals)? 


Aantai 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

33 

94% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

2 

6% 

Totaal 

35  (35) 

100  % 

Vraag  33:  Hoe  draagt  de  trui  (V-hals)? 

Aantai 

Percentage 

comfortabei 

26 

74% 

neutraal 

9 

26  % 

oncomfortabel 

0 

0% 

Totaal 

35  (35) 

100% 

Vraag  34:  Wat  vindt  u  van  het  materiaal  van  de  trui  (V-hals)? 

Aantai 

Percentage 

goed 

34 

94% 

irriteert  /  jeukt 

0 

0  % 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

1 

3  % 

te  dun 

1 

3% 

te  stug 

0 

0  % 

Totaal 

36  (36) 

100% 

Vraag  35:  Wat  vindt  u  van  de  kwalitcit  van  de  trui  (V-hals)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

34 

94% 

gaat  snel  kapot 

1 

3% 

geeft  snel  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

gaat  snel  pluizen 

2 

6% 

gaat  snel  glimmen 

0 

0  % 

Totaal 

37  (36) 

103% 

Vraag  36:  Hoe  houdt  de  trui  (V-hals)  zich  na  het  reinigen? 


Aantai 

Percentage 

goed 

11 

31  % 

lubber!  na  reinigen 

2 

6% 

krimpt  na  reinigen 

1 

3% 

verbleekt  na  reinigen 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

22 

63% 

Totaal 

36  (35) 

103% 
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Vraag  37:  Hoe  zijn  de  opbergmogetijkhedert  (zakken)  van  de  trui  (V-hals)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

13 

62% 

te  weiiiig  zakken 

8 

38% 

te  veel  2akken 

0 

0% 

zakken  op  verkeerde  plaats 

0 

0% 

1  zakken  te  groot 

0 

0% 

zakken  te  Klein 

1 

5% 

op  de  zakken  moet  een  andere  sluiting 

0 

0% 

Totaal 

22  (21) 

105% 

Vraag  38:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  trul  (V-hals)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

29 

St  % 

redelijk 

7 

19% 

matig 

0 

0% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

36  (36) 

100% 

Verbeterd  DT:  riem,  leder 

Vraag  39;  Hoe  vaak  draagi  u  de  hem  (leder)? 


Aantai 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75  %) 

14 

33% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

6 

14% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

8 

19% 

nooit  (minder  dan  25%) 

14 

33% 

Totaal 

42  (42) 

99% 

Vraag  40:  Wat  vindt  u  van  het  materiaal  van  de  riem  (leder)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

31 

84% 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

3 

8% 

te  dun 

0 

0% 

te  stug 

7 

19% 

Totaal 

_ 41  (37) _ 

in  % 

Vraag  41 :  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  riem  (leder)? 

Aantai 

Percentage 

goed 

33 

97% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

geeft  snel  slijtageplekken 

1 

3% 

Totaal 

34  (34) 

100% 
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Vraag  42:  Wat  is  uw  lotaaloordeel  over  de  riem  (leder)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

26 

68% 

redelijk 

7 

18% 

matig 

2 

5  % 

slecht 

3 

8% 

Totaal 

38  (38) 

99  % 

Verbeterd  DT:  stropdas  met  clip 

Vraag  43:  Hoe  vaak  draagt  u  de  stropdas  (met  clip)? 

Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

22 

52% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

5 

12% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

5 

12% 

nooit  (minder  dan  25%) 

10 

24  % 

Totaal 

42  (42) 

100% 

Vraag  44:  Wat  vindt  u  van  bet  model 

van  de  stropdas  (  met  clip)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

22 

56% 

redelijk 

14 

36  % 

matig 

1 

3% 

siecht 

2 

5% 

Totaal 

39  (39) 

100% 

Vraag  45:  Wat  vindt  u  van  de  kwalitcit  van  de  stropdas  (met  clip)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

29 

78% 

gaat  snel  kapot 

2 

5  % 

wordt  snel  vuit 

6 

16% 

gaat  sne!  plurzen 

0 

0% 

gaat  sne!  glimmen 

2 

5% 

Totaal 

39  (37) 

104% 

Vraag  46:  Wat  vindt  u  van  de  construct ie  van  de  dip? 


Aantal 

Percentage 

goed 

26 

70% 

gaat  scheef  zitten 

8 

22% 

is  te  groot 

3 

8% 

is  te  klein 

1 

3  % 

is  te  onhandiq  in  gebruik 

2 

5% 

Totaai 

40  (37) 

108% 
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Vraag  47:  Wat  is  uw  lotaaloordeel  over  de  stropdas  (met  clip)? 


Aantal 

Percentage 

goad 

19 

50% 

redelijk 

14 

37% 

matig 

4 

11  % 

siecht 

1 

3% 

Totaal 

38  (38) 

101  % 

Verbeterd  DT:  stropdas 

Vraag  48:  Hoe  vaak  draagt  u  de  stropdas? 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

5 

12% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

1 

2% 

soms  {tussen  25%  en  50%) 

4 

10% 

nooit  (minder  dan  25%) 

32 

78% 

Totaal 

42 (41) 

102% 

Vraag  49:  Wai  vindt  a  van  het  model  van  de  stropdas? 


Aantal 

Percentage 

goed 

25 

86% 

redelijk 

2 

7% 

matig 

0 

0% 

siecht 

2 

7% 

Totaal 

29  (29) 

100% 

Vraag  50:  Wat  vindt  u 

van  de  kwaliteit  van  de  stropdas? 

Aantal 

Percentage 

goed 

24 

89% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

2 

7% 

gaat  snel  pluizen 

0 

0% 

gaat  snel  gtimmen 

1 

4% 

T  otaal 

27  (27) 

100  % 

Vraag  51 :  Wat  is  uw  lotaaloordeel  over  de  stropdas? 


Aantal 

Percentage 

goed 

21 

72% 

redelijk 

6 

21  % 

matig 

1 

3% 

siecht 

1 

3% 

Totaal 

29  (29) 

99% 
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Verheterd  l>T:  sjaal 

Vraag  52  r  Hoe  vaak  draagt  u  de  sjaal? _ _ 

Aantal_ Percentage 

altijd  (meer  dan  75%)  1  2  % 

vaak  (tussen  50%  en  75%)  0  o  % 

soms  (tussen  25%  en  50%)  15  36  % 

nooit  (minder  dan  25%) 26_ 62  % 


Totaal 

42  (42) 

100% 

Vraag  53;  Hoe  draagt  de  sjaal? 

Aantal 

Percentage 

comfortabel 

8 

28% 

neutraal 

21 

72% 

oncomfortabe! 

0 

0% 

Totaal 

29  (29) 

100% 

Vraag  54:  Wat  vindt  u  van  het  materiaal  van  de  sjaal? 

Aantal 

Percentage 

goed 

25 

89  % 

irriteert  /  jeukt 

3 

11  % 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

0 

0% 

te  dun 

0 

0% 

te  stug 

0 

0% 

Totaal 

28  (28) 

100% 

Vraag  55:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  sjaal? 

Aantal 

Percentage 

goed 

28 

100% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

geeft  snel  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuit 

0 

0% 

gaat  snel  pluizen 

0 

0% 

Totaal 

28  (28) 

100% 

Vraag  56:  Hoe  houdt  de  sjaal  zich  na  het  reinigen? 

Aantal 

Percentage 

goed 

6 

21  % 

lubbert  na  reinigen 

1 

3% 

krimpt  na  reinigen 

0 

0% 

verbtaekt  na  reinigen 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

22 

76% 

T  otaal 

29  (29) 

100  % 
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Vraag  57:  Wat  is  tiw  totaaloordeel  over  de  sjaal? 

Aantal 

Percentage 

goed 

IB 

64% 

redelijk 

10 

36% 

matig 

0 

0% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

28  {28) 

100% 

Verheterd  DT:  sokken,  rood 

Vraag  58:  Hoc  vaak  draagt  u  de  sokken  (rood)? _ _ 

Aantal  Percentage 

altijd  (meer  dan  75%)  8  20  % 

vaak  (tussen  50%  en  75%)  15  38  % 

soms  (tussen  25%  en  50%)  10  25  % 

nooit  (minder  dan  25%) 7  18  % 


Totaal 

40  (40) 

101  % 

Vraag  59:  Wat  vindt  □  van  de  maatvoering  van  de  sokken  (rood)? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  malen 

36 

07% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

1 

3% 

Totaal 

37(37) 

100% 

Vraag  60:  Hoe  dragen  de  sokken  (rood)? 

Aantat 

Percentage 

comfortabei 

19 

51  % 

neutraal 

15 

41  % 

oncomfortabel 

3 

8% 

Totaal 

37  (37) 

100% 

Vraag  61 :  Wat  vindt  u  van  het  mater iaal  van  de  sokken  (rood)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

32 

86% 

irriteert  /  jeukt 

2 

5% 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

1 

3% 

te  dun 

3 

8% 

te  slug 

0 

0% 

Totaal 

38  (37) 

102% 

Vraag  62:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  sokken  (rood)? 

Aantal 

Percentage 

good 

33 

92% 

gaat  sneE  kapot 

1 

3% 

geett  snel  slijtageplekken 

1 

3% 

worden  snel  vuil 

0 

0% 

gaan  sneE  pluizen 

1 

3% 

Totaal 

36 (36) 

101  % 
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Vraag  63 1  Hoe  houden  de  sokken  (rood)  zich  na  het  reinigen? 


Aantal 

Percentage 

good 

32 

86% 

lubber!  na  reinigen 

1 

3  % 

krimpt  na  reinigen 

1 

3% 

verbleekt  na  reinigen 

2 

5% 

nog  niet  gereinigd 

1 

3% 

Totaal 

37  (37) 

100  % 

Vraag  64:  W  at  is  uw 

totaaloordeel  over  de  sokken  (rood)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

26 

70% 

redelijk 

9 

24% 

matig 

1 

3% 

slecht 

1 

3% 

Totaal 

37  (37) 

100% 

Verbetcrd  L)T:  sokken,  wit 

Vraag  65:  Hoe  vaak  draagt  u  de  sokken  (wit)? 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

6 

16% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

12 

32% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

7 

19% 

nooit  (minder  dan  25%) 

12 

32% 

Totaal 

37  (37) 

99% 

Vraag  66:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoering  van  de  sokken  (wit)? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

32 

100% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

0 

0% 

Totaal 

32  (32) 

100% 

Vraag  67:  Hoe  dragen  de  sokken  (wit)? 

Aantal 

Percentage 

comfortabel 

19 

63% 

neutraa! 

11 

37% 

oncomfortabel 

0 

0% 

Totaal 

30  (30) 

100% 

Vraag  68:  Wat  vindt  u  van  het  materiaal  van  de  sokken  (wit)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

24 

83% 

irriteert  /  jeukt 

1 

3% 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

0 

0  % 

te  dun 

5 

17% 

te  slug 

0 

0  % 

30  (29)  _ 103% 


Totaal 
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Vraag  69:  Wat  v i nd t  u  van  de  kwaliteit  van  de  sokken  (wit)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

26 

87% 

gaat  snei  kapot 

1 

3% 

geven  snel  slijtageplekken 

1 

3% 

worden  snei  vuil 

0 

0% 

gaan  snei  pluizen 

2 

7% 

Totaal 

30  (30) 

100  % 

Vraag  70:  Hoe  houden  de  sokken  (wit)  zich  na  het  reinigen? 


Aantal 

Percentage 

goed 

25 

81  % 

lubbert  na  reinigen 

1 

3% 

krimpt  na  reinigen 

1 

3% 

verbleekt  na  reinigen 

2 

6% 

nog  niet  gereinigd 

2 

6% 

TotaaJ 

31  (31) 

99% 

Vraag  71 :  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  sokken  I  wit)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

22 

73% 

redetijk 

6 

20% 

matig 

1 

3% 

slecht 

1 

3% 

Totaal 

30  (30) 

99% 

Verbeterd  1)1':  sokken,  blauw 

Vraag  72:  Hoe  vaak  draagt  u  de  sokken  (blauw)? 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meerdan  75%) 

9 

24% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

14 

38  % 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

8 

22% 

nooit  (minder  dan  25%) 

6 

16% 

Totaal 

37(37) 

100% 

Vraag  73:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoering  van  de  sokken  (blauw) 

Aantal 

Percentage 

vofdoende  keuze  in  maten 

33 

100% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

0 

0% 

Totaal 

33  (33) 

100  % 

Vraag  74:  Hoe  dragen  de  sokken  (blauw)? 

Aantal 

Percentage 

comfortabef 

23 

70% 

neutraal 

TO 

30  % 

oncomfortabel 

0 

0% 

Totaal 

33  (33) 

100  % 
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Vraag  75:  Wat  vindi  u  van  hei  materiaal  van  de  sokkcn  (blauw)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

29 

88% 

irnteert  /  jeukt 

1 

3% 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

0 

0% 

te  dun 

4 

12% 

te  stug 

0 

0% 

Totaal 

34  (33) 

103  % 

Vraag  76:  Wat  vindi  u  van  de  kwaliteit  van  de  sokken  (blauw)? 


Aantaf 

Percentage 

goed 

30 

91  % 

gaat  snel  kapot 

1 

3% 

geven  snel  slijtageplekken 

1 

3% 

worden  snel  vuil 

0 

0% 

gaan  snel  pluizen 

1 

3% 

Totaal 

33  {33) 

100% 

Vraag  77:  Hoe  houden  de  sokken  (blauw)  zich  na  het  reinigen? 


Aantai 

Percentage 

goed 

30 

88  % 

lubbert  na  reinigen 

1 

3% 

krimpt  na  reinigen 

1 

3% 

verbteekt  na  reinigen 

1 

3% 

nog  niet  gereinigd 

1 

3% 

Totaal 

34  (34) 

100% 

Vraag  78;  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  sokken  (blauw)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

28 

85% 

redefijk 

5 

15% 

matig 

0 

0% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

33  (33) 

100% 

Verbeterd  DT:  pet  {vragen  over  pet  alleen  voor  mannen) 
Vraag  79:  Hoe  vaak  draagt  u  de  pet? _ _ 


Aantai 

Percentage 

altijd  {meerdan  75%) 

14 

45% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

3 

10  % 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

9 

29% 

nooit  (minder  dan  25%) 

5 

16% 

Totaal 

31  (31) 

100% 
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Vraag  80:  Wat  vindt  u  van  de  maat  veering  van  de  pet? 


Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

26 

90  % 

onvoldoende  keuze  in  maten 

3 

10% 

Totaal 

29  (29) 

100% 

Vraag  81 :  Wat  vindt  u  van  de  pasvorm  van  de  pet? 

Aantal 

Percentage 

goed 

23 

79% 

rand  om  het  hoofd  te  rond 

6 

21  % 

rand  om  het  hoofd  te  ovaal 

0 

0% 

TotaaJ 

29  (29) 

100% 

Vraag  82:  Hoe  draagt  de  pet? 


Aantal 

Percentage 

comfortabel 

16 

57% 

neutraal 

9 

32% 

oncomfortabel 

3 

11  % 

Totaal 

28  (28) 

100  % 

Vraag  83:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  pet? 

Aantal 

Percentage 

goed 

29 

100% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

geven  snel  slijtageptekken 

0 

0% 

wordt  snel  vutl 

0 

0% 

geeft  blijvende  vlekken  na  regen 

1 

3% 

Totaal 

30  (29) 

103  % 

Vraag  84:  Hoc  gaat  het  reinigen  van  de  pet? 


Aantal 

Percentage 

gemakkelijk 

4 

14% 

neutraal 

2 

7% 

moeilijk 

0 

0% 

nog  niet  gereiniqd 

23 

79  % 

Totaal 

29  (29) 

100% 

Vraag  85:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  pel? 


Aantal 

Percentage 

goed 

20 

69  % 

redeltjk 

7 

24% 

matig 

2 

7% 

slecht 

0 

0% 

29  (29) _ 100% 


Totaal 
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Verbettrrd  1)T :  rok,  dienst  (met  wapenstokzak)  (vragen  over  rok  alleen  voor  vrouwen) 
Vraag  86:  Hoe  vaak  draagt  u  de  rok  fdienst)? _ 


Aantal 

Percentage 

altijd  {meer  dan  75%) 

1 

10% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

1 

10% 

some  {tussen  25%  en  50%) 

1 

10% 

nooit  (minder  dan  25%) 

7 

70% 

Totaat 

10(10) 

100% 

Vraag  87;  Onder  welke  omstandigheden  draagt  u  de  rok  (dienst)? 

Aantal 

Percentage 

staf  dienst 

4 

50  % 

kantoor-  /  baliedienst 

0 

0% 

beveiligingsdienst 

1 

13% 

anders.  nl.: 

3 

38% 

Totaal 

8(8) 

101  % 

Vraag  88:  Wat  vindl  u  van  de  maatvoering  van  de  rok  (dienst)? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

7 

66% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

1 

13% 

Totaal 

8(8}  _ 

101  % 

Vraag  89:  Hoe  draagt  de  rok  { dienst)? 

Aantal 

Percentage 

comfortabel 

3 

43% 

neutraai 

3 

43% 

oncomfortabel 

1 

14% 

Totaal 

7(7} _ 

100% 

Vraag  90:  Wat  vindt  u  van  de  stof  van  de  rok  (dienst)? 

Aantal 

Percentage 

goed  5  100  % 

irriteert  /  jeukt  0  0  % 

te  zwaar  0  0  % 

te  dik  0  0  % 

te  dun  0  0  % 

te  stug_ 0_ 0  % 

5  (5)  100  % 


Totaal 
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Vraag  91 :  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteil  van  de  rok  (dienst)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

4 

67% 

gaat  snet  kapot 

0 

0% 

geeft  snei  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

1 

17% 

geeft  blijvende  vlekken  na  regen 

0 

0% 

gaat  sne!  pfuizen 

2 

33% 

gaat  snel  gtimmen 

0 

0% 

T  otaa! 

_ m _ 

117% 

Vraag  92:  Hoe  houdt  de  rok  fdiensO  zich  na  het  reinigen? 


Aantal 

Percentage 

goed 

2 

29% 

lubbert  na  reinigen 

0 

0% 

krimpt  na  reinigen 

0 

0% 

verbJeekt  na  reinigen 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

5 

71  % 

Totaat 

_ m _ 

100  % 

Vraag  93:  Hoe  zijn  de  opbergmogelijkheden  (zakken)  van  de  rok  (dienst)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

S 

100% 

te  weinig  zakken 

0 

0% 

te  veel  2a k ken 

0 

0% 

zakken  op  de  verkeerde  plaats 

0 

0% 

zakken  te  groot 

0 

0% 

zakken  te  kiein 

0 

0% 

op  de  zakken  most  een  andere  stuiting 

0 

0% 

wapenstok  is  moeilfjk  bereikbaar 

0 

0% 

de  zak  voor  de  wapenstok  zit  te  hoog 

0 

0% 

Totaaf 

_ m _ 

100  % 

Vraag  94:  Wat  is  uw  totaaloordeel  van  de  rok  (dienst)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

3 

50% 

redelijk 

1 

17% 

matig 

1 

17% 

slecht 

1 

17% 

Totaal 

A® _ 

101  % 
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Verbetcrd  DT:  rok,  DT  (vragen  over  rok  alleen  voor  vrouwen) 
Vraag  95:  Hoe  vaak  draagt  u  dc  rok  (DT)? _ 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meerdan  75%) 

1 

11  % 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

2 

22% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

1 

11  % 

nooit  (minder  dan  25%) 

5 

56% 

Totaal 

_ m _ 

100% 

Vraag  96:  Onder  welke  omsiandigheden  draagt  u  de  rok  (DT)? 


Aantal 

Percentage 

staf  dienst 

3 

33% 

kantoor-  /  baliedienst 

0 

0% 

beveiligingsdienst 

1 

11  % 

anders,  nl. : 

5 

56% 

Totaal 

9  0) 

100% 

Vraag  97:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoering  van  de  rok  (DT)? 

Aantal 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

9 

100  % 

onvoldoende  keuze  in  maten 

0 

0% 

Totaal 

_ 9t9> _ 

100% 

Vraag  98:  Hoe  draagt  de  rok  (I3T)? 


Aantal 

Percentage 

comfortabel 

4 

50% 

neutraal 

3 

38% 

oncomfortabel 

1 

13% 

Totaal 

_ 818) _ 

101  % 

Vraag  99;  Wat  vindt  u  van  de  stof  van  de  rok  (DT)? 


Aantal 

Percentage 

goad 

7 

100% 

irriteert  /  jeukt 

0 

0% 

te  zwaar 

0 

0% 

te  dik 

0 

0% 

te  dun 

0 

0% 

te  slug 

0 

0  % 

Totaal 

_ un _ 

100% 
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Vraag  100:  Wat  vine] t  u  van  de  kwaliteit  van  de  rok  (DT)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

geeft  snel  sltjtagepiekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

t 

14% 

geeft  blijvende  vlekken  na  regen 

0 

0% 

gaat  snel  pluizen 

2 

29% 

gaat  snel  gfimmen 

0 

0% 

Totaal 

_ 8(7) _ 

114  % 

Vraag  101 :  Hoe  houdt  de  rok  (DT)  zich  na  bet  reinigen? 

Aantal 

Percentage 

Goed 

1 

13% 

tubbed  na  reinigen 

0 

0% 

krimpt  na  reinigen 

0 

0% 

verbleekt  na  reinigen 

0 

0% 

nog  niet  qereinipd 

7 

88% 

Totaal 

_ 8M _ 

101  % 

Vraag  102:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  rok  (DT)? 

Aantal 

Percentage 

Goed 

4 

57% 

Redelljk 

1 

14% 

Matig 

1 

14% 

Slecht 

1 

14% 

Totaal 

7(7} 

99  % 

Verbeterd  DT :  dasje  (vragen  over  dasje  alleen  voor  vrouwen) 
Vraag  103:  Hoe  vaak  draagt  u  het  dasje? 

Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

0 

0  % 

vaak  (tussen  50%  ©n  75%) 

0 

0% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

3 

33  % 

nooit  {minder  dan  25%) 

6 

67% 

Totaal 

9  O) 

100% 

Vraag  104:  Wat  vindt  u  van  het  model  van 

het  dasje? 

Aantal 

Percentage 

goed 

3 

38% 

redelijk 

2 

25% 

matig 

0 

0% 

slecht 

3 

38% 

Totaal 

8(8) 

101  % 
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Vraag  ID 5:  Wat  vindt  n  van  de  kwaliteit  van  het  dasje? 


Aantai 

Percentage 

goed 

6 

86% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

gaat  snel  pluizen 

0 

0% 

gaat  snel  glimmen 

1 

14% 

Totaal 

7(7) 

100% 

Vraag  106:  Wat  is 

uw  totaaloordeel  over  he t  dasje? 

Aantai 

Percentage 

goed 

2 

29% 

redelijk 

2 

29% 

matig 

0 

0% 

sieeht 

3 

43% 

Totaal 

7(7) 

101  % 

Verbeterd  DT:  hoed,  ronde  rand  (vragen  over  hoed  afleen  voor  vrouwen) 
Vraag  107:  Hoe  vaak  draagt  u  de  hoed  (ronde  rand)? _ 


Aantai 

Percentage 

altijd  (meerdan  75%) 

0 

0% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

1 

11  % 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

1 

11  % 

nooit  (minder  dan  25%) 

7 

78% 

Totaal 

_ 9(9) _ 

100% 

Vraag  108i  Wat  vindt  u  van 

de  maat veering  van  de  hoed  (ronde  rand)? 

Aantai 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

7 

88% 

onvoldoende  keuze  in  maten 

t 

13% 

Totaal 

8(8) 

101  % 

Vraag  109:  Wat  vindt  u  van  de  pasvorm  van  de  hoed  (ronde  rand)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

2 

25  % 

rand  om  het  hoofd  te  rond 

6 

75% 

rand  om  het  hoofd  te  ovaal 

0 

0% 

Totaal 

_ 8(8) _ 

100% 

Vraag  1 10:  Hoe  draagt  de  hoed  (ronde  rand)? 


Aantai 

Percentage 

comfortabel 

1 

13% 

neutraal 

2 

25% 

oncomfortabel 

5 

63% 

Totaal 

8(8) 

101  % 
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Vraag  1 1  i :  Wat  vindt  u  van  de  kwalheit  van  dc  hoed  (ronde  randy? 


Aantai 

Percentage 

goed 

6 

100% 

gaat  ns!  kapot 

0 

0% 

geeft  snet  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

geeft  blijvende  vlekken  na  reqen 

0 

0% 

Totaal 

_ m _ 

100  % 

Vraag  1 1 2:  Hoe  gaat  hot  reinigen  van  de  hoed  (ronde  rand)? 


Aantai 

Percentage 

gemakkelijk 

1 

14% 

neutraat 

0 

0% 

moeilljk 

0 

0% 

nog  me t  gereintgd 

6 

86  % 

Totaal 

_ _ un _ 

100% 

Vraag  113:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  hoed  (ronde  rand)? 


Aantai 

Percentage 

goed 

0 

0% 

redelijk 

3 

38  % 

matig 

2 

25% 

slecht 

4 

50% 

Totaal 

_ 919) _ _ 

113% 

Verbeterd  DT:  hoed,  omgeslagen  rand  (vragen  over  hoed  alleen  voor  vrouwen) 
Vraag  114:  Hoe  vaak  draagt  u  de  hoed  (omgeslagen  rand)? _ 


Aantai 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

1 

11  % 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

1 

11  % 

soms  (fussen  25%  en  50%) 

2 

22  % 

nooit  (minder  dan  25%) 

6 

67% 

Totaal 

_ 12(91 _ 

111  % 

Vraag  1 15:  Wat  vindt  u  van  de  maatvoermg 

van  de  hoed  (omgeslagen  rand)? 

Aantai 

Percentage 

voldoende  keuze  in  maten 

6 

100% 

onvofdoende  keuze  in  maten 

0 

0% 

Totaal 

_ 6(6} _ 

100% 

Vraag  1 16:  Wat  vindt  u  van  de  pasvorm  van 

de  hoed  (omgeslagen  rand)? 

Aantai 

Percentage 

goed 

6 

100% 

rand  om  het  hoofd  te  rond 

0 

0% 

rand  om  het  hoofd  te  ovaal 

0 

0% 

Totaal 

_ 6(6) 

100% 
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Vraag  117:  Hoc  draagt  de  hoed  (omgeslagen  rand)? 


Aantal 

Percentage 

comfortabel 

6 

100% 

neutraal 

0 

0% 

oncomfortabel 

0 

0% 

Totaal 

6(6) 

100% 

Vraag  1 18:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  hoed  (omgeslagen  rand)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

6 

100% 

gaat  nel  kapot 

0 

0% 

gee  ft  snel  slijtageplekken 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

qeeft  blijvende  vlekken  na  reqen 

0 

0% 

Totaal 

6(6) 

100  % 

Vraag  1 19:  Hoe  gaat  het  reinigen  van  de  hoed  (omgeslagen  rand)  ? 

Aantal 

Percentage 

gemakkelijk 

2 

33% 

neutraal 

0 

0% 

moeilijk 

0 

0% 

nog  niet  gereinigd 

4 

67% 

Totaal 

_ 6(6) _ 

100  % 

Vraag  120:  Wat  is  uw  totaaloordeel 

over  de  hoed  (omgeslagen  rand  )? 

Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

redefijk 

2 

29  % 

matig 

0 

0% 

slecht 

1 

14% 

Totaal 

8(7) 

114% 

Verheterd  DT:  handtas,  A4-model  (vragen  over  handtas  alleen  voor  vrouwen) 
Vraag  121 :  Hoe  vaak  gebruikt  u  de  handtas  (A4-model)?  _ 


Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

2 

20% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

0 

0% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

2 

20% 

nooit  (minder  dan  25%) 

6 

60  % 

Totaal 

10(10) 

100% 

Vraag  122:  Wat  vindt  u 

van  het  model  van  de  handtas  (A4- model)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

redelijk 

0 

0% 

matig 

0 

0% 

slecht 

2 

29  % 

Totaal 

7(7) 

100% 
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Vraag  123:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteit  van  de  handtas  (A4- model)'? 


Aantaf 

Percentage 

goed 

6 

86% 

gaat  snel  kapot 

1 

14% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

Totaai 

7(7) 

100% 

Vraag  [24:  Hoe  zijn  de  opbergmogelijkheden  van  de  handtas  (A4-model)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

te  we i nig  vakken 

1 

14% 

te  veel  vakken 

0 

0% 

vakken  op  verkeerde  plaats 

0 

0% 

vakken  te  groot 

0 

0% 

vakken  te  klein 

2 

29  % 

op  de  vakken  moet  een  ander  sluiting 

2 

29  % 

Totaai 

_ 10(7) _ 

143  % 

Vraag  125:  Wat  is  uw  totaaloordeel  over  de  handtas  (A4- model)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

5 

63% 

re  deli  jk 

1 

13% 

matig 

0 

0% 

siecht 

3 

38% 

Totaai 

_ 9(8) _ 

114% 

Verbeterd  DT:  handtas.  enveloppe-model  (vragenover  handtas  alleen  voor  vrouwen) 

Vraag  126:  Hoe  vaak  gebruikt  u  de  handtas  (enveloppe-model)? 

Aantal 

Percentage 

altijd  (meer  dan  75%) 

1 

10% 

vaak  (tussen  50%  en  75%) 

0 

0% 

soms  (tussen  25%  en  50%) 

3 

30% 

nooit  (minder  dan  25%) 

6 

60% 

Totaai 

10(10) 

100% 

Vraag  127:  Wat  vindt  u  van  het  model  van 

de  handtas  (enveloppe-model)? 

Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

redelijk 

2 

29% 

matig 

0 

0% 

siecht 

0 

0% 

Totaai 

7(7) 

100% 
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Vraag  1  28:  Wat  vindt  u  van  de  kwaliteii  van  dc  handtas  (enveloppe-model)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

7 

100% 

gaat  snel  kapot 

0 

0% 

wordt  snel  vuil 

0 

0% 

Totaal 

_ I1Z3 _ 

100  % 

Vraag  129:  Hoe  zijrt  de  opbergmQgelijkheden  van  de  handtas  (enveloppe- model)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

te  weinig  vakken 

1 

14% 

te  veel  vakken 

0 

0% 

vakken  op  verkeerde  ptaats 

0 

0% 

vakken  te  groot 

0 

0% 

vakken  te  klein 

1 

14% 

op  de  vakken  moet  een  ander  sluiting 

0 

0% 

Totaal 

7(7) 

99% 

Vraag  130:  Wat  is  uw  totaaioordeel  van  de  handtas  (enveloppe- model)? 


Aantal 

Percentage 

goed 

5 

71  % 

redelijk 

2 

29% 

matig 

0 

0% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

_ 7(7) _ 

100% 
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Tot  ale  verbeterd  I>T 

Vraag  131 :  Welke  kledingstukken  van  het  verbeterd  DT  gaat  u  niet  meer  gebruiken? 


Alte  dragers 

Alleen  mannen 

Alleen  vrouwen 

Aantal 

Pere, 

Aantal 

Perc, 

Aantal 

Perc. 

niet  van  toepassing 

7 

20% 

5 

19% 

2 

20% 

broek 

10 

29% 

5 

19% 

5 

50% 

jas 

5 

14% 

5 

19% 

0 

0% 

trui,  MBK 

9 

26% 

5 

19% 

4 

40% 

trui.  KMar,  nieuw 

1 

3% 

1 

4  % 

0 

0% 

hem,  leder 

5 

14% 

1 

4% 

4 

40% 

stropdas  met  clip 

9 

26% 

8 

31  % 

1 

10% 

stropdas 

8 

23% 

4 

15% 

4 

40% 

sjaal 

3 

9% 

3 

12% 

0 

0% 

sokken,  rood 

5 

14% 

3 

12% 

2 

20% 

sokken,  wit 

6 

17% 

4 

15% 

2 

20% 

sokkenT  blauw 

6 

17% 

3 

12% 

3 

30% 

pet 

4 

15% 

rok,  dienstrok 

2 

20% 

rok,  DT 

1 

10% 

dasje 

6 

60% 

hoed,  ronde  rand 

5 

50% 

hoed,  omgeslagen  rand 

3 

30% 

handtas,  A4-modei 

6 

60% 

handtasr  enveloppe-model 

6 

60  % 

Totaal 

74  (35) 

212  % 

51  (26) 

196% 

56  (10) 

560  % 

V  raag  132:  W  at  v  i  nd  t  u  v  a  n  de  be  sc  he  r  m  i  n  g  v  a  n  he  t  v  e  rheterd  D  T  te  ge  n  de  ve  rse  hil  le  n  de 
_ weersomstandigheden? _ 


Aantal 

Percentage 

goed 

23 

58% 

te  warm 

5 

13% 

te  veel  zweten 

3 

8% 

te  koud 

3 

8  % 

houdt  regen  niet  tegen 

6 

15% 

houdt  wind  niet  tegen 

3 

8% 

broek  is  te  warm 

7 

18% 

broek  houdt  regen  niet  tegen 

7 

18  % 

jas  is  te  warm 

3 

8% 

jas  houdt  reqen  niet  tegen 

1 

3% 

Totaal 

61 (40) 

157% 
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Vraag  133: 

Wat  vindt  u  van  het  mterlijk  van  het  verbeterd  DT? 

Aantal 

Percentage 

goed 

35 

88% 

niet  moot 

3 

8% 

te  modem 

0 

0% 

te  ouderwets 

5 

13% 

Totaal 

43  (40) 

109  % 

Vraag  134: 

Wat  vindt  u  van  de  uitstraling  van  de  marechaussee  met  het  verbeterd  DT? 

Aantal 

Percentage 

goed 

30 

75% 

redelijk 

6 

15% 

matig 

4 

10% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

40  (40) 

100% 

Vraag  133: 

Hoe  zijn  de  versehillende  kleding-  en  uitrustingssiukken  van  het  verbeterd  C 
met  elkaar  te  combineren? 

Aantal 

Percentage 

goed 

31 

86% 

redelijk 

3 

8  % 

matig 

0 

0% 

slecht 

2 

6% 

Totaal 

36  (36) 

100% 

Vraag  136: 

Kunt  u  funetioneren  met  het  verbeterd  DT? 

Aantal 

Percentage 

goed 

35 

85% 

redelijk 

6 

15% 

matig 

2 

5% 

slecht 

0 

0% 

Totaal 

43  (41) 

100% 

Vraag  137: 

Wat  is  uw  totaaloordeel  over  het  verbeterd  DT? 

Aantal 

Percentage 

goed 

24 

60% 

redelijk 

13 

33% 

matig 

4 

10% 

slecht 

1 

3  % 

Totaal 

42  (40) 

106% 
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